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La energía solar es una energía que se origina a partir del sol. Consistentemente el sol emana o transmite una medida amplia de la energía. Contrastantemente, El sol irradia más energía en un segundo que toda la energía utilizada por la humanidad desde el inicio de tiempos. 

¿Dónde se origina esta energía? Se origina en el interior del propio sol. Al igual que diferentes estrellas, el sol es una bola de gas significativa compuesta generalmente de hidrógeno y helio. El sol genera energía en su centro en un procedimiento llamado fusión nuclear. En medio de la fusión nuclear, debido a la alta densidad del sol y temperatura, este influencia las moléculas de hidrógeno caliente para separarse en piezas y sus núcleos (los centros focales de las partículas) se unen o consolidan - cuatro núcleos de hidrógeno interruptor para terminar un ápice helio. Algunos elementos se pierden durante la fusión nuclear. La energía liberada es descarada en el espacio en forma de energía brillante. 

Se necesita un gran número de años para que la energía en el centro del Sol logre avanzar hacia la superficie solar, y le toma solamente ocho minutos viajar a la tierra 93 millones de millas a la tierra. La energía viaja a una velocidad de 186.000 millas por segundo, la velocidad de la luz.

Sólo un pequeño segmento de la energía transmitida por el sol hacia el espacio golpea la tierra, una sección de dos mil millones. Sin embargo, esta medida de la energía es gigantesca. Suficiente para abastecer las necesidades de energía de Estados Unidos por un año y medio!

¿A dónde va esta energía? Alrededor del 15 por ciento de la energía del sol que llega a la tierra se refleja de nuevo hacia el espacio. Otro 30 por ciento se utiliza para desaparecer en el agua, la cual, se desvanese en el medio ambiente, para generar de lluvia caída. La energía solar, es consumida por las plantas, la tierra y los mares. El resto podría ser utilizado para abastecer nuestras necesidades de energía.
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ENERGÍA SOLAR

La energía solar se crea mediante la recopilación de la luz solar y convirtiéndola en electricidad. Esto se terminó mediante la utilización de tableros solares (paneles solares), que son juntas de nivel expansivas compuestos por numerosas células solares individuales. Se utiliza con regularidad en zonas remotas, a pesar del hecho de que se está terminando para arriba cada vez más famosa en zonas urbanas también.

​

TIPOS DE ENERGÍA SOLAR

La energía solar es una decisión importante para una gran cantidad de clientes, organizaciones y asociaciones que están buscando crear más energía verde además de ahorrar dinero en sus facturas de energía. En realidad, la parte más importante de informarnos sobre el aspecto de placas fotovoltaicas y debidamente ver la energía solar como la energía que se crea por los rayos de sol que logran placas fotovoltaicas.

Sea como fuere, hay mucho más a la energía solar, tanto en relación con puesta a punto al igual que los tipos de energía solar. Este libro revela una cierta penetración en los diversos géneros de la energía solar con el objetivo de que nuestros usuarios pueden por asentarse en las decisiones más instruidas al recoger un poco de energía solar que puede ser que deseen ver introducidas en sus hogares.

La innovación de energía solar depende de la capacidad de cambiar la luz del sol en energía utilizable. Sea como fuere, lo que puede hacer como tal en una variedad de rutas para dar calor, luz, agua hirviendo, electricidad, sin perjudicar la refrigeración de casas, estructuras o incluso edificios modernos.

	Sistemas fotovoltaicos 







Los materiales semiconductores utilizados en estos sistemas de energía solar retienen la luz del sol que hace que una respuesta que genera electricidad - que es correcta, la energía solar que golpea a los electrones libres de su ápice lo que hace que se muevan a través del material semiconductor y entregan energía.

Hoy en día, la innovación tablero solar puede asimilar y cambiar a lo largo en energía la parte más importante de la gama de luz inconfundible y alrededor de una parte de la gama de luz brillante e infrarroja. 

Las células solares o  comúnmente conocidas como celdas solares generalmente se consolidan en módulos que contienen alrededor de 40 células, y en conjunto pueden hacer gran efecto con respecto a unos pocos metros. Dado su tamaño portátil y efectividad, estas celdas fotovoltaicas de placa plana se pueden montar en un borde sedimentado confrontando hacia el sur, o pueden ser instalados en una baliza GPS que persigue el sol, lo que les permite atrapar la mayor luz solar a través del lapso de una día.

Algunas de estas exposiciones fotovoltaicos se esperaría generen suficiente energía para una familia; sin embargo, para una utilidad eléctrica expansiva o aplicación mecánica, serían necesarios muchos de estos grupos y estos para dar forma a un sistema fotovoltaico sustancialmente grande.

	Celdas solares de película delgada 


Asimismo, este tipo de innovación de manera similar se puede mantener funcionando con celdas solares de película delgada que utilizan capas de materiales semiconductores sólo un par de micrómetros de espesor. Esto ha hecho que sea viable para las células solares de doble teja, tejas, chapas del tejado del edificio, o el recubrimiento para el cielo frente a las ventanas o aurículas expansión de la utilización del espacio accesible desde donde sería capturado la luz del sol.

	Fascinante Realidad: 


Ha habido mejoras reales en el dominio de esta innovación, especialmente en cuanto a la captura y el cambio sobre la luz solar. Por ejemplo, las primeras celdas solares creadas durante los años 1950, tenía eficiencias de menos de 4%. Hoy en día, por lo general, ofrece capacidades de alrededor del 15%.

	Sistemas de calentamiento solar de agua 


El segundo tipo de energía solar es agua de alta temperatura solar que como su nombre propone incluye el calentamiento de agua utilizando el calor del sol. La idea detrás de esto viene directamente de la naturaleza: el agua poco profunda de un lago o el agua en la parte menos profunda de la costa es generalmente más caliente en contraste con el agua más profunda. Esto es debido a la luz del sol puede calentar la base de la orilla del mar o lago en las regiones de poca profundidad, que por lo tanto, calienta el agua. A lo largo de estas líneas, un sistema ha sido creado para reflejar esto: los sistemas de calefacción de agua solares para estructuras se componen de dos tramos, la autoridad solar y un tanque de almacenamiento.

El equipo más utilizado para lograr este cometido es  un recolector de nivel de placa que va montado en un techo. Pequeños cilindros pasan a través de la caja y transportar el líquido - ya sea agua u otro líquido, por ejemplo, una disposición de líquido del radiador - a calentar. Como el calor se desarrolla en el recolector, se calienta el líquido que va a través de los cilindros. El tanque de almacenamiento en ese momento contiene el líquido caliente.

	Plantas Solares 


Una tercera forma podemos refrenar la energía del sol para producir energía es la electricidad solar; esto se utiliza generalmente en aplicaciones modernas. Como la gran mayoría de nosotros sabemos, la mayoría de las plantas de energía utilizan derivados del petróleo no sostenibles para hervir agua.

El vapor del agua hirviendo influye en una amplia turbina de pivotar que de este modo promulga el generador para generar electricidad. A lo largo de estas líneas de generación de electricidad es terrible tanto para la tierra y nuestro bienestar se da la descarga de sustancias que agotan el daño y los venenos de





	Calefacción Solar Pasiva 
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